お願いとご注意 

一重要なお知6せ一 


SoftBank 740N/741N 


お買い上げ品の確認 


このたびは、 rSoftBank 740 N/741N」 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 


■ 740N/741N 本イ本 


■電池パック (NEBAN1) ■電池カバー止め工具(試供品) 
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•万一捆包內容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡 
<ださい。 

• その他オプシヨン品につきましては、お問い合わせ先 (P. 1 8) ま 
でご連絡ください。 


• 本書では、 rSoftBank 740 N/74 1 N」 を「本機」と表記しています。 

•本書で掲載している画面、操作手順は、 rSoftBank 740 N」 の本体色「ブルー」のお買い上げ時を 
例に掲載しています。 

•本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載しています。 




■クイックスタート ■ お願いとごま意(本書) 




おおいとごを意 

一重 S なち巧己せ一 

SoftBank 

SofiBa 站 740N/741N 

クイ-ド 


SoftBank 740N/ 741 N 


■保証書(本体) 



巧用な料 


使用圍所 

材質、表面処理 

外装ケース 

ディスプレイ面 

PC フイルム+ PC 樹月旨 

電池パック面 

PC 樹脂、アクリル系 UV 塗装 

カラーボタン 

PC、 レーザー塗装 

センターボタン 

PC、 表面惑着 

電池パック収納部 

ネジ 

SUS、 ニッケル塗装 

USIM 力ードフオルダ 

SUS、 高温塗装 

電池端子 

Ti-Cu 合金、をメッキ 

充電端モ(卓上ホルダー用接軸端テ） 

亜給銅、金メッキ 

電池カバー止めネジ 

SUS、 ニッケルメッキ 

電池パック(端テ） 

エポキシ樹脂(ガラスエポキシ）、金メッキ 

電池カバー止め工具 

SUS 


厂 












































マナーとルールを 守りままに 巧 用しましよ 5 


A こんな使いかたはやめましよラ 

Z _ LAIt » iyv 本機をご利用になるとをに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。 



巧電端子の接が禁止 


巧電端子に金属などを軸れさせないよラにしてくだ 
さし、。 



お巧な取り付け 


電池パックや AC アダプタをラまく取り付け6れない 
とさは、取り付ける向きを確かめてください。 



指定品 lU かの使用 


本機に使用ずる機器は、当社の指定品 1 U がのものは 
使用しないで < ださい。 


西 


加熱の禁止 

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機や 
電池パックを入れて加熱しないで < ださい。 


運お中 

自動車運転中のご使用は、法律で禁止されています。 
車をま全なところに停車させてか6ご使用ください。 




ON ) こんな場合はおず電源を切りましよ5 


蒂 


疏空機巧 

術;空機内でのご使用は罰せられることがあります。本 
機の電源をお切りください。機巧で本機が使用でを 
る場合は、铜;空会社の乗務員の指示に従い適切にご 
使用ください。 



病院巧 


病院など医療機関び個々に使用禁止、持ち込み禁 
止などの場巧を定めている場合は、その医療機関の 
指示に従いましよラ。 


満員電車の中など、お込み型む瞄ぺースメーカおよび 
植込み型議動おを装着した方び近くにいる可能性びある場合 

植込み型む臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響をちえるおそれがあり 
ますので、本機の電源をお切りください。 



マナーを巧るための便利な機能 


「 マナ —^—ド I 萄画® 


ほかのかたの迷惑にならないよラ、本 

励咖しな. 



7 ナーモードに 
誇:定しました 
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を全上のごを意 


参ご使用の前に、この r を全上のご注意」をよ <お読みのラえ、正し 
くお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管して 
<ださい。 

参こ口こ示したま意事 I 頁は、お使いになる人や、他の人への危害、 
な産への損害を未がに巧ぐための巧容を記載していますの 
で、必ずお守り < ださい。 

• 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機 
さを逸したために、お客様、または第己ちび受けられた損害に 
つきましては、当社は責任を負いかねまずのであらかじめご了 
承ください。 


表示の説明 


• 巧の表示の区分は、表示巧容を守5ず、誤った使用をした場合 
に生じるを害や債害の程度を説明してしほす。内容をよく理解 
したラえで本文をお読み < ださし、。 


A 危険 

この表示は、取り巧いを誤った場合、「巧 
t または重傷 S 1 を負ラ危廣が切迫して 
生じることび巧定される J 内容です。 

A 警告 

この表おは、取り巧いを誤った場合、「巧 
t または重傷 S 1を負ラ可能性び想定さ 
れる J 内容です。 

A を意 

この表示は、取り巧いを誤った場合、「傷 
害を負う可能性が想定される場合お 
よび物的損害 ss のみの発生が巧定され 
る」巧客でず。 


重傷とは、失明•けぴ•高温やけど•ほおやけど(体温より高い温 
度の発熱体を長時間肌にあてていると紅巧、水宿などのを状を 
起こずやけど）•感畢•骨巧•中養などで、後遺症が残るをのおよ 
び治療に入院や長期の通院を要ずるちのをさします。 

《2傷害とは、治療に入院や長期の通おを要さない、けが•やけど•感 
電などをさします。 

《3物的損害とは、家屋•家財および家畜•ぺットなどにかかわるお 
大損害をさします。 


給表示の説明 


• 巧の絵表示の区分は、お守りいただく巧容を説明しています。 
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。 


0 

禁止（しロホいけないこと）を示しまず。 

禁止 



分巧禁止 

巧解してはいけないことを示しまず。 

水ホれ禁止 

水がかかる場所で使用したり、水に濡らした 

0 してはレけないことを示します。 

(D 

巧れ手禁止 

濡れた手で扱つてはいけないことををしま 
ず。 

〇 

ち巧 

指示に冨づ < 行為の強制(おず実行していた 
だくこと）を示します。 

C 

里涵ブラグ 
を巧く 

電源プラグをコンセントか6巧いていただく 
ことを示しまず。 


本機•電池パック ’ USIM カード•電池力 
パー止ゆ工具(試供品） ’ AC アダプタ(才 
プション品）•卓上ホルダー(オプション 
品）•ステレオイヤホンを換ケーブル(才 
プション品)の取り扱いについて(共通） 


A を険 


〇 

指示 


本持に使用ずる電ミせック ’ AC アダプタ•卓上ホル 
ダーは、ソフトバンクび指定したちのを巧用してく 
ださし、。 

指定品虹外のものを使用した場合は、畢池バックの 
焉液•発熱•脏醫•発乂や、 AC アダプタの発熱，発火， 
故障などの原因とな D まず。 


分度禁止 


巧巧•巧造 ’ A ンダ付けなどお客樣による隐理をし 
ないで < だ立い。 

义化•けび•感至などの事なまたはが障の原因とな 
D まず。また、畢ホバックの焉巧•発熱•破裂•発义な 
どの原因とな D まず。 

本糖の巧造は畢汲ま違反となり、罰則の巧まとなり 
ます。 


水馬れ禁止 

滿 S さないで < だない。 

水やべットの尿などの巧体が入ったとさに、濡れた 
ままほ置したり、濡れた畢お/ ( ックを巧空すると、 
発熱•感電•火が’けぴ • 故障などの原因となりまず。 
使用場所、取り扱いにご注意ください。 

0 

禁止 

高温になる場巧(义のそば、暖房器具のそば、直射日 
巧の当たる場所、お天下の車内など)で巧電•使用¬ 
が置しないで < だ立い。 

機器の変お•巧障や里;也バックの寫巧•発熟’発火- 
破裂の原因となりまず。また、ケースの一部が熱く 
なり、やけどなどの原因となることがありまず。 

Q 

禁止 

本巧に電池バックを取り付けたり、 AC アダプタ•ス 
テレオイヤホンを巧ケープルを接療ずる際、ラまく 
取0巧けや接病がでまないとまは、巧理に巧わない 
でください。電ミ也バックや端子の向さを確かめてか 
5、旧り付けや接続を巧ってください。 

覃ミ也バックを焉液•発熱•破磬•発火させるなどの原 
因とな D まず。 


A 警告 1 


(S) 

禁止 

本儀•電池バック•電ミ也カバー止め工具 ’ AC アダプ 
夕•卓上ホルダー•ステレオイヤホン密巧ケープル 
を、加お調理傑お(電子レンジなど）•高圧容器(圧力 
尝など)の中に入れたり、電旧調巧お ( IH 調巧お)の 
上に置いたりしないで<ださい。 

電池バックの焉あ•究熱•破留•巧乂や、本後 ’AC ア 
ダプタ•卓上ホルダーの黄熱•発煙•発火•巧障など 
の原因とな 0 ます。 

〇 

指示 

プ□バンガス、ガソリンなどの引义性ガスやが庭の 
巧をずる場所(ガソリンスタンドなど)では、化ず事 
前に本樓の電源をお切りください。また、巧電をし 
ないで < だない。 

ガスに引义ずる恐れびあ 0 ます。 

プ aj (ンガス、ガソリンなど弓1义性ガスや粉塵の発 
生する場所で犀用すると、場発や义化などの原因と 
なりまず。 

Q 

禁止 

落としたり、役げたりして、強い衝堅をちえないで 
<だ立 U 。 

電ミ也バックの焉巧•発熱•跑留•発义や义化•感電•巧 
障などの原因とな 0 ます。 


〇 

指示 

巧用中•巧電中•巧管時に、異音•窝煙•異臭など、さ 
までと夏なることに気づいたとまは、巧の作業を 
巧って < ださい。 

1. コンセントから AC アダプタを持ってフラグを巧 
し、て < ださし、。 

2. 本糖の要源を切ってください。 

3. やけどやけびにを意して、畢あパックを取り列し 
て < ださい。 

異常な状態のまま使用ずると、火がや感畢などの原 
因となりまず。 

〇 

禁止 

巧巧端子やか部接病端子に水やぺットの尿などの 
巧がや導蛋性夏均(組筆のなやを属片、金属製の 
ネックレス、ヘアビンなど）ががれないようにして 
<ださい。また内部に入れないよラにしてくだを 
い。 

ショートによる乂がや故障などの原因とな0ます。 


1 人;主意 1 


〇 

禁止 

ぐ百ついた台の上や傾いた巧など、不安定な場所に 
有かないで < ださい。 

落下して、けびやな障などの原因となります。パイ 
ブレータ設定中や充畢中は、巧にごま意ください。 

〇 

指示 

則な巧の手の届かない場所に巧管してくだをい。 
誤って巧み込んだ0、けびなどの原因とな D ます。 

〇 

指示 

子供び使用ずる場をは、巧菱ちが巧日巧い方まを巧 
えてください。店用中においてち、指示どおりに怔 
用しているかをごミち意ください。 

けがなどの原因となりまず。 

( S ) 

禁止 

湿気やほこ0のをい場巧や高温になる場巧には、巧 
管しないで < ださい。 

巧障の原因とな0ます。 



















































軍ミ也パックの取り扱いについて 


A をお 


参電池バックのラベルに記載されて L 巧表示により、電池の種類 
を巧認した上で、ご利用•処分をしてください。 


表示 

空池の種類 

Li-ionOO 

U チウムイオン畢池 


〇 

禁止 

义の中に巧下しなし、で < だない。 

至池バックを焉巧•破裂•発乂させるなどの原因と 
な0まず。 

Q 

禁止 

巧を剌した日、 A ンマーでたたいたり、留みつけた 
0、留い衝擊を与えないで < ださい。 

空池パックを焉液•発熱•破留•発乂させるなどの原 
因とな0ます。 

Q 

禁止 

電池バックの端子に、が金などのを属巧を接がさせ 
ないでください。また、導電性呈巧(組筆のなやを属 
片、金属致のネックレス、ヘアビンなど)と一巧に電 
巧バックを持ち運んだり巧管したりしないで<だ 
をい。 

至巧バックを焉液•発熱•破裂•発义させるなどの原 
因とな D ます。 

〇 

指示 

電池バック巧部の巧が旧の中に入ったとまは、こす 
5ず、ずぐにをれいな水で洗い流し、ただちに医師 
のを窝を夏けて < だ立い。 

ホ巧などの原因とな D ます。 


1 A 警告 1 


〇 

指示 

電ミ也バック内部の巧がち盾やを服に付着した場合 
は、ただちに本構の使用をやめ、をれいな水で巧い 
流して < ださい。 

巧度に傷害を起こすなどの原因とな0まず。 

〇 

指示 

所定の巧電時間を超えてを巧電が完了しない場合 
は、巧要を中止してくだをい。 

至巧バックを焉液•発熱•破裂•発义させるなどの原 
因とな D ます。 


〇 

指示 


〇 

指示 


S ) 

禁止 


〇 

指示 


電ミせバックの使用中•巧要中•巧管時に、夏臭•黄な’ 
変色•をおなど、今までと g なることに気づいたと 
さは、やけどやけびにを意して電ミ也バックを旧り巧 
し、さ S に义気か S 适ゴけてください。 

異常な状態のまま使用ずると、空巧バックを焉液 • 
発熱•破碧•舞义させるなどの原因とな0ます。 


電化バックび漏巧したり、窝臭びずるとをは、ただ 
ちに使田をやめて义気か S 違ざけてくだをい。 

焉巧したお体に引乂し、発乂や破裂の原因となりま 
ず。 


落下によるをおや房など巧部か S の衝擊により電 
ミ也バックに異常が房百れた場さは、ただちに巧届を 
やめて < ださ U 。 

軍池バックの漏巧•発熟•破裂•発火や構器の巧障 • 
义ぷの原因となりまず。 


ペットび電池バックに陋みつかないよラごミち意< 
ださし、。 

電池バックの漏巧•発熟•破誤•発火や構器の巧障 • 
乂ぷの原因となりまず。 


zy ま意 


Q 不夏になった電あバックは、一おのゴミと一箱に捨 
てなし1で < ださい。 

端テにテーフなどをおり、個別回収に出すか、最吾 
巧止 りの r ソフトバンクショップ」へお持ちくださし、。 

WU " 軍ホを分別している市町村では、その規則に化って 

処理してください。 


本機の取り扱いについて 


A 警告 


禁止 


自動車•バイク•自扇車などの柔り物の里岩中には 
使用しないで < だない。 

交通事故の原因となりまず。 

乗り物を運起しながら携帯歪話を应用ずることは、 
ま律で禁止されてお0、罰則の巧まとなります。 

運面者が犀用する場合は、駐停車が禁止されていな 
い安全な場所に止めてからご使用ください。 


〇 

指示 

高爲度な制御やが弱な信号を取り扱ラ電子お器の 
近くでは、本巧の電源を切ってください。 

畢モ提おび誤動作するなどの影醬を与える場合び 
ありまず。 

》ごま意いただをたい畢モ糖器の例 
補聴器•植込み型む度ペースメーカ•植込み型除 
細動お•その化の医用空気樓お•义ぶ報知器•自動 
ドア • その化の自動制おお器など 

〇 

指示 

本儀の電液により運航のままにま障をさたす巧れ 
びをるため、航空括!巧では至おをお切0 < ださい。 

前空構の安全にま障をさたず恐れびあ0ます。 

祈空糖巧で携帯畢話の畢源を入れると、罰則の巧象 
となる場合びありまず。 

樓巧で携帯歪話び使用でをる場合は、航空会社の乗 
巧員の指示に巧い適切にご使用ください。 

〇 

む腹の弱い方は、着信時のパイブレータ(振動)や着 
信音备の設をにを意して < ださい。 

む房に影誓をちえる恐れびありまず。 

指示 


〇 

屋巧で使用中に、雲び鳴りおした S 、 ずぐに電源を 
切って屋内などの安全な場所に移動して<ださい。 
落雷や感畢の原因となりまず。 

指示 


S ) 

禁止 

医用電気搂器などを装着している場合は、胸ポケッ 
卜や巧ポケット への 装着はおやめ<ださい。 

本援を医用蛋気樓おなどの近くで应用ずると、医用 
畢気爲器などのな障の原因となる恐れがありまず。 

0 

禁止 

エアバッグの巧<のダッシュポードなど、エアバッ 
グの展閲によるを營びモ想される場所に本構を置 
かなし1で< ださい。 

エアバッグび展開した場合、本援が本人や化の人な 
どに当たり、けがなどの事なや故障および破損の原 
因とな D まず。 

〇 

指示 

万び一、ディスプレイ部を巧損した際には、到れた 
ガラスや屋出した本巧の巧部にごミち意ください。 

ディスフレイ部には、フラスチックパネルを使用し 
ガラスび巧散りにくい得造となっておりまずび、 
誤って割れた破損部や蛋出部におれまずと、けびの 
原因となりまず。 


Q 

禁止 

本搏巧の USIM 力ード巧乂□に水などの巧はや金 
属片、摘えやすいちのなどの夏物を入れないで<だ 
さい。 

义巧•感電•巧障の原因となりまず。 

〇 

指示 

防犯ブザーを鳴 S す場さは、0ず本おを写か6話し 
て < ださい。 

難聴になる可能性があります。 


1 A ま意 1 


〇 

指示 

本おの括用により、皮盾に夏常びホじた場合は、た 
だちに巧巧をやめて医師の診農を受けて<ださい。 
本構では材料として金属などを使用しています。お 
客様の体質や巧調によっては、かゆみ•かぶれ•湿孩 
などび生じることびあ0ます(使用巧巧づ P .2)。 

〇 

禁止 

@気力ードなどを本巧に近づけないで<ださい。 
キャッシュ カード•クレジットカード•テレホン 
カード•フ□ッピーディスクなどの磁気データが消 
是てしまラことびち0まず。 

0 

禁止 

ストラップなどを持って本巧をふり回さないでく 
ださい。 

ストラップが切れた0して、本人や化の人に当たっ 
た0、けびなどの事なや故障および破損の原因とな 
りまず。 

〇 

指示 

本構を長時間ご括用になる場さ、巧に高温居境では 
巧くなることがあ0ますので、ごを意ください。 
長時間肌に巧れたまま犀用していると、ほ温やけど 
になる恐れびあ0ます。 

Q 

禁止 

着信音び鳴っているとをや、本博でメロディを再を 
しているとまなどは、スピーカーにちを巧づけない 
で < ださい。 

難聴になる可能性びあります。 

〇 

指示 

イヤホンを®届するとまは音量に気をつけて<だ 
さい。 

長時間梗用して難聴になったり、巧が大きな音が出 
て耳をいためたりずる原因となります。 

























































Q 

禁止 

誤ってディスプレイを巧損し、お晶が忌れた場をに 
は、巧はを□にした0、のい込んだ D 、 皮房につけた 

0しなし1で < ださい。 

あ晶び目や口に入った場合は、ずぐにきれいな水 
で巧い流し、ただちに医師の診巧を受けてくださ 

を 

電源プラグ 
を巧く 

長時因巧用しない場をは、 AC アダプタを持ってプ 
ラグをコンセントか S 巧いて < ださい。 

感電•义ぶ•故障の原因となりまず。 


し、。また、巧廣やを類に付着した場合は、すぐにアル 
コールなどで巧を取り、石酸で水洗いしてくださ 
い。 

失明や巧盾に傷害を起こす原因とな0まず。 

C 

電源プラグ 
を巧く 

万び 一、 水やペットの尿などの巧巧び入った場さ 
は、ただちに AC アダプタを持ってコンセントか百 
プラグを巧いて < ださい。 

感畢•発煙•乂がの原因とな0まず。 

Q 

禁止 

本樣にお気を帯びたをのを巧づけないでください。 
強い磁気を近づけると誤作動を引を起こす可能性 
びちります。 




〇 

指示 

プラグにほこ0がご U たとをは、 AC アダプタを 
持ってプラグをコンセントか S 巧さ、巧いた巧など 
で巧ま取ってくだをい。 

火巧の原因となりまず。 




USIM 力ードの取り扱いについて 


〇 

AC アダプタをコンセントに差し这むとをは、卓上 



ホルダーの师モおよび AC アダプタのブフグや端モ 


At ま意 1 

に導電性呈巧(鉛美のなやを属只■、を属製のネック 
レス、ヘアピンなど)び班れないようにミモ意して、巧 
実に室し込んで < ださい。 

感電•シヨート•义巧などの原因となりまず。 



指示 

〇 

指示 

USIM 力ード(に部が）を取 0 W ず居は切が面にご 
を意 < ださい。 

手や指を傷つける可能性があ0まず。 


濡れた手で AC アダプタのプラグを巧さ差ししない 
で < ださい。 

感電や故障などの原因となります。 



磊れ手禁止 


A 。 マ々’プ々•さトホ1し々’一の的れか1.、 



について 


Q 

禁止 

雲び鳴りおした5 、 AC アダプタには苗れないでく 
ださし、。 



感畢などの原因とな D まず。 

A 警告 





0 

禁止 

巧電中は、巧や巧団でおおった0、包んだ0しない 
で < ださい。 

熱がこちって火災や巧障などの原因とな0まず。 

〇 

指示 

AC アダプタのコードが傷んだ S 巧巧しないで<だ 
さい。 

感電•発熱•义がの原因とな D ます。 

0 

禁止 

指をけ巧の電源•電圧で度苗しないでください。 

指定 LU かの空源•至圧で任用すると、乂がや巧障な 
どの原因とな0ます。 

AC アダプタ: AC 1 00 V ~240 V 

(家庭用 AC コンセント専用） 

0 

禁止 

AC アダプタや卓上ホルダーは、圃呂場などの湿気 
のをい場巧では巧巧しないで<ださい。 

感畢の原因となりまず。 


ま亡、巧かお付用として、市おされている r 変圧器」 

は使用しないで < ださい。火が•感電•故障の原因と 
な0まず。 

Q 

禁止 

コン七ントにつなびれたげ態で巧電端子をシヨー 
卜させないでください。また、巧電端子にモや指な 
ど、身巧の一部を銷れさせないで < ださい。 



义が•故障•感電•傷害の原因となります。 





医用電気機器近 < での取り扱いについて 


S AC アダプタのコードの上に重いものをのせたりし 
ないで < だない。 

感畢や义ぷの原因となりまず。 

禁止 


1 A 注意 1 


0 

禁止 

AC アダプタをコンセントに接爲しているとまは、 
引っ巧けるなど挂い衝單をちえないでください。 
けがや故障の原因となりまず。 

を 

電源プラグ 
を巧く 

お手入れの際は、コンセントか5、0ず AC アダプタ 
を持ってプラグを巧いてください。 

感電などの原因とな D まず。 

〇 

指示 

AC アダプタをコンセントか百巧<とさは、コード 
を引っ張百ず、 AC アダプタを持ってプラグを巧い 
て < ださい。 

コードを引っ張るとコードび傷つさ、感里や义ぷな 
どの原因とな D まず。 

0 

禁止 

濡れた電ミ也バックを巧電しないでくだ立い。 

畢巧バックを発熱•発火•お裂させる原因となりま 
ず。 

运 

電源プラグ 
を巧く 

巧電沒了をは、コンセントか S プラグを巧いてくだ 
さい。 

火ぶやな障の原因となりまず。 

禁止 

适電中は卓上ホルダーの巧電端子に長時固おれな 
いで< ださし、。 

ほ温やけどになる恐れがあ0まず。 


• ここで記載している内容は、 r 医用電気機器への電波の影響を 
防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環 
境協議会[平成9年4月])に準拠、な日びに r 電波の医用機器 
等への影響に関する調査研究巧告書」(平成13年3月 r 社団法 
人電波産業会」）の巧容を参考にしたちのです。 


1 A 警告 1 


〇 

指示 

植込み型むおペースメーカおよび植込み型除巧動 
おを装着なれている場合は、ぺースメーカ等の禁着 
部位か S 22 cm け上強して携行および巧 ffl してく 
だをし、。 

電波により植込み型む度ペースメーカおよび植达 
み型除細動器の作動に影誓を与える場合びありま 
す。 

〇 

指示 

自宅療養など医療持関の巧で、植込み型む底ぺース 
メーカおよび植込みお除巧国器 U 外の匡用電気傑 
おを使用される場合には、電巧による影響について 
個別に医用電扇搜おメーカなどに確認してくだを 
い。 

畢波により医用畢気樓おの作動に影誓を与える場 
合びありまず。 

〇 

指示 

医療傑関などでは、な下を守ってください。本巧の 
電波によ0医届電気おおにお營を及ぼず恐れがあ 
D まず。 

. 手術室•集中治療室り CU ) •忍げ動脈疾患監巧病 
室 ( CCU ) には、本儀を持ち込まないでください。 

-病棟巧では、本磯の電源を切って< ださい。 

-□ビーなど、携帯軍話の使用を許可された場所で 
あっても、近くに医用畢気おおがあるとをは本構 
の畢源を切って < ださい。 

-医療構関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの 
場所を定めている場合は、その医療樓関の指おに 
従ってください。 

〇 

指示 

满員電車などの這巧した場所にいるとをは、本博の 
電源を切ってください。巧近に植込み型む巧ぺース 
メーカおよび植込み型除抽動おを装着されている 
方がいる可能性があ0まず。 

電波により、植込み型むおぺースメ ーカおよび植达 
み型除細動器が誤動作するなどの影誓を与える場 
合がありまず。 
















































お願いとごを意 


ご利用にあたって 


• 本援は畢波を在用しているため、蛋巧のおいところ、およびサービ 
スエリアがではご巧用になれません。また、サービスエリア巧であっ 
ても、ビルの陰ゼルかトンネル地下•山間部など、電巧の弱いとこ 
ろ、電波の届かないところでは、ご硬用になれません。また、お話中 
にこのよラな場所へ移動する場合、通話が途切れる場合びあ0まず 
のであらかじめご了承:ください。 

♦公共の場所でご利用いただ < ときは、周囲の方の迷惑にならないよ 
うにを意してください。 

• 歩行中に着信した場さは、周囲のげ巧をお爵し、ま全な場所へ移動 
してからご使用ください。 

•事故や故障などによ D 本援に登録したデータ(至話張など)が消失、 
変化した場合の損害につをましては、当社は責任を負いかねまずの 
であらかじめご了承ください。大切な畢話植などのデータは、控えを 
とっておかれることをおずすめします。 

• 本樣は畢波法に定められた無想局でず。したがって、覃放法に基づ< 
検査を受けていただくことびあ D ます。あらかじめご了承ください。 
•一股の覃話構やテレビ•ラジオなどをお使いになっている近くで使 
用すると、影醬をちをる場合びあ D まずので、なるベ < 離れた場所で 
ご活用ください。 

•巧受にごを意ください。本樓はデジタル信号を利用した梧受されに 
くい商品ですが、電波を利用している関巧上、通常の手段を超える 
方法をとられた場さには、第云きが故意に巧受するケースもまった 
くないとはい无ません。この点をご理巧いただいたラえでご使用< 
ださい。 

ぐ房受(ぼうじゅ)とは> 

巧綜連おの內客を第云普が別の受信援でな意または偶然に受信ず 
ることです。 

• 蛋車などの巧通樓関で使用した場合、まれに里まなどに搭載されて 
し、る電子樓器に影登をちえることがありまずのでごを意ください。 
• 巧のような場前ま、里話びつなびらなかったり巧音力みることびあり 
まず。 

-製氷倉庫など特に温度力吓がる場前こ置かないでください。正常 
に動作しなしにと力巧ります。 

-金属毁家具などの近くに置かないでください。空波が巧びにくく 
なります。 

-畢気製品 ’ AV’OA 樓器などの磁気を帯びているところ、お巧が発 
生しているところに置かないでください。（コンビユータ•里子レン 
ジスピーカーテレビ•ラジオ•ファクシミ U •堂光な•ワープ□•空気 
こたつ•イン■/ f 一夕ーエアコン•畢磁調ち器など。） 

• 落下によるを巧や傷などが部からの衝尝により畢池/ ^^クに異常が 
見られた場合は、故障取扱窓口までご巧設ください。 

•初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご梗用 
前に必ず巧車してください。 

• 空巧;くックの巧用時間は、疫用環境や垂お/む/クのち化度により異 
なりまず。 


参次のような場所では、巧畢しなし巧ください。 

• 湿気•ほこ0•振動のをい場巧 
-一おの畢話儀やテレビ•ラジオなどの近く 
•巧畢中、 AC アダプタが温かくなることびありますび、異常ではあり 
ません。そのままご犀用ください。 

参強い衝罢を与えないで < ださい。また、巧空端子を変巧させないで 
<ださい。故障の原因とな D まず。 

•軍池パックの淀用を件によ D 、 寿命が近づくにつれて里巧バックが 
障れる場合があ D まずび問題ありません。 

♦強い磁力を近づけなし巧ください。故障の原因となります。 
♦ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいた D しないでくださし、。 
傷つくことびあ DK 障や破損の原因となります。 


自動車内でのご巧用にあたって 


• 自動まなどを運窗中に使用しないでください。安全走行を損ない、 
事故の原因となりまず。法ちによって定められている禁止行為をし 
た場合は罰せられることびあります。 

参車をを全な場所に停まさせてからご使用 < ださい。 

参自動車巧で使用した場合、車種によっては、まれに車載畢モ援器に 
影誓をちえることびあるため、自動車巧で使用ずる陽は、十分な巧 
畢磁波保護がされているか、自動車版売店にご垣認ください。安を 
走行を損なラ原因となりまず。 


お取り扱いについて 


• 水をかけないでください。至巧パック ’ AC アダフタ•卓上ホルダー 
ステレオイヤホンを換ケーブル ’ USIM 力ードは防水仕様にはなつ 
ておりません。雨のあたる巧や風呂場など、湿気のをい巧での使 
用はおやめください。また、身に巧けている場合、汗による湿気によ 
0内部が腐食し巧障の原因とな0ます。これらの水濡れによるな障 
と判明した場合、巧証対象外となり修理で去ないことがありまずの 
で、あらかじめご了承 < ださい。 

♦お手入れは乾いた柔らかい巧(めがね巧をなど)で巧いてください。 
本糖のディスフレイは、カラー液晶画面を見やずくずるため、特巧 
コーティングを巧してある場合があります。お手入れの原に、乾いた 
巧などで強く擦ると、ディスフレイに傷びつく場さがちりまず。取り 
巧いには十分ごを意いただを、お手入れは乾いた柔らかい巧(めが 
ね巧きなど)で巧いてくださし\。また、ディスプレイに水滴やミちれな 
どが巧着したまま巧置ずると、シミになったり、コーティングびはび 
れること力巧りまず。アルコール•シンナーベンジン•ミホ剤などで巧く 
と、印刷び消えた0、色があせたりすることびあ0まず。 

♦端子は時々をいた綿磅で清掃してください。端テが巧れていると接 
姐が悪くなり、宅源が切れることがあります。また、巧畢不十巧の原 
因となりまずので、巧れたとをは、端テを乾いた巧、綿傍などで巧い 
てください。 

•エアコンの巧を出し□の近くに置かないでください。急激な温度の 
を化によ D お留し、巧部が腐食し巧障の原因となりまず。 


♦本おや空巧パックなどに巧理な力びか占 >らないように使用してくだ 
さい。を < のをのび詰まった荷物の中に入れたり、巧服のポケットに 
入れて座ったりすると、ディスプレイ•内部基が畢巧パックなどの破 
損や故障の原因となりまず。また、巧部接続爲器を外部接続端子に 
差したげ態の場合、コネクター被損や巧障の原因となります。 

参使用中•巧畢中、本儀は温かくなりまずび、異常ではありません。その 
ままご使用 < ださい。 

♦ディスプレイ面やボタンのある面に厚みのあるシールなどを貼らな 
いで < ださい。巧障の原因とな D まず。 

•本樓の畢巧パックを長い間巧していたり、里お残量のない状態で巧 
置したりすると、お客様び登録常定した內客び消失またはを化して 
しまラことびありますのでま意してください。なお、こうした消失や 
を化に起因する損害につさましては当なは責任を負いかねますの 
であ5かじめご了をください。 

参畢池ィむ/クは、畢池残量なしのげ態で保管や®置をしないでくださ 
し、至化/似クの性能や寿命をほ下させる原因とな D まず。 

♦通常は外部接続端子キャッフをはめたげ態でご煙用ください。ほこ 
0や水などび入 D 巧障の原因とな0まず。 

参ステレオイヤホン変換ケーブルや AC アダプタをか部接続端子か 
ら巧く場合は、コードを弓 I っ張らずフラグを持って巧いてください。 
コードを弓 I っおると巧綜や故障の原因となりまず。 

♦巧け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの 
取巧説明書に従って < ださい。 

♦極端な高温や旧温は避けてくださし、。湿度は已で〜3已で、湿度は 
4己％〜85%の範囲でご怔用くださし、。本構を極端に高温な場巧に 
放置すると、自動的に里源び切れる場合があります。 

参軍ホ/ f ックは消耗品です。应用げ態などによって異なりまずが、十分 
に巧至してち使用時間が極端に短 < なったとさは畢巧パックの交換 
時巧でず。指定の新しい空ミ也 J f ックをお質いホめ <ださい。 

•巧畢は、適正な周囲溫度 (5 で〜3己で)の場所で巧ってください。 

• USIM 力一问〔ラベルやシールなどを貼った巧態で、本援に取り付け 
ないでください。故障の原因となりまず。 

♦か部接続端子に列部接病援器を接続するおに斜めに差した0、差し 
たげ態で引っ張ったりしないでください。巧障や破損の原因となり 
ます。 

参電あカバーを列したまま使用しないでください。空池パックカ S かれ 
たり、巧障や破損の原因となったりしまず。 


著作権などについて 


音楽、映像、コンピユータブ□グラム、データべースなどは著作権法に 
より、その著作物および著作権者の権和が巧護されていまず。こラした 
著作物を複製することは、個人的にまたは家庭巧で使用ずる目的での 
み巧ラことがでをまず。上記目的を超えて、権利着の了をな < これを複 
製(データお巧の変換を含む)、巧変、著作物の譲渡、ネットワーク上で 
の配信などを巧ラと、「善作権侵害」 r 著作権人権の侵害」として損害お 
苗の請ボや刑事姐罰を受けることびあ0まず。 

本おを使用して複磬など行う場合は、著作権法を道守のうえ、適切なご 
使用をむがけていたださまずよラ、お願いいたします。 


本搪に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、害作ち人格権など 
をはじめとずる著作ち菁の権利び含まれており、これらの権利は著作 
権法によ D 保妻されていまず。ソフトウェアのを部または一部を複毁、 
修正あるいは改変したり、■/、ードウェアから分靡した0、逆アセンブル、 
逆コンバイル、リバースエンジニア IJ ング等は行わないでください。第 
云ちにこのよラな巧為をさせることち同様でず。 


通話/サービスについて 


• キッズモード中/着信制限中は、畢話おに登録されている空話番号 
のみ着信でをまず。 

• 本おでは割込通話サービス、グルーフ通話サービスを利用でさませ 

• 本構では発着信規制サービスの設定は行えません。糖種変更など 
で本機を使用する場合は、挡前の構種の設定び継続されます。設定 
の変更につさましては、お問い合わせ巧 ( P .1 a ) までご連おくださ 
い。 

• 通話中/通信中は、各種操作を巧っている間でも、通話料/通信料 
力销生しまずので、ごま意ください。 


位置ナビについて 


•位置ナビのご利用には別遗ご契約が必要です。 

♦位置ナビで本構を検索するには、検索者側ぴソフトバンクショップに 
て所定の手続きを巧し、位置ナビおよび指定巧操作□ックにご加入 
いただ < 必要びあります。指定巧操作□ックにホ加入の場合、本儀 
では位置ナビ検索要ホを受信できません。指定巧操作□ックホ、本 
構の r 位置ナビ位置通知設定 J のさ種操作を、管理ちによってご利 
用いただける構能でず。詳しくはソフトバンクモバイルホームペー 
ジをご覧ください。 
http :// www . softbank.jp 

• 位置ナビ横索要ホを受信すると、通信料び発生します。 

•位置ナビの検索許可リストで、 r 応答設定 J が「要ず時遅巧」に設定さ 
れている畢話番号から位置ナビ巧索が行われた場合、許可/を否 
の塞巧中に空話の着信があると位置ナビ検索は失敗しまず。 

• r 応答設定」が「自動許印の場合、または位置ナビち索要ホを受信 
をに許可/お否を選巧したをの場合は、至話の着信があってち位置 
ナビ検索は可能です。 


ミ主意 


故直された本糖は絶対に使用しないでください。巧造した儀器を淀用 
した場合は至波法に思班します。本おは、畢巧まに基づ < 特定無綜設 
おの巧術基華適さ証巧等を受けており、その証として「巧適マーク奠」 
が本糖のお版シールに表示されてお D ます。本構のネジをかして内部 
の改造を行った場合、巧術基準適合証明菁が無効となりまず。巧術基 
準適合証明菁び無効となった巧態で使用ずると、空液まに巧地しまず 
ので、絶対に硬用されなし、ようにお願しル、たします。 











防水性能について 


本儀は、が部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取 
0付けて電ミ也力 J (—止めネジぴしっかり締まった状態で IPX3 (旧 
J 倍イ呆畫等級 3) S の防水性能を有しています。 

《 IPX3 等級とは、鉛直か5両側60度の範囲か日水を晴霧して 
も、電話機としての機能を有することです。 

• をが濡れてしぶときや本機に水滴びついているときは、電池力 
パーの取り付け/取りがし、が部接続端子キャップの開閉はし 
ないで < ださい。 

• 水を、 7j< 洗いといった行為は保証の対象外とな D ます。 


ご利用にあたって 


•ご使用前に、外部接続端子キャップ、電池カバーをしっかり巧 
じ、完全に装着している状態にして <ださい。微細なコち(微細 
な錫維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると浸水の原因とな 
ります。 

• 電池力/止めネジがしっかり締まってしぶことを確認してか 
ら使用して < ださい。 

• 水周り、沿室、強い雨の中では使用しないで < ださい。 

• 次のイラストのよラに、常温のか LU がの液体などで濡らさない 
で < ださい。 

<例> 

國図逐 

だっけん/巧巧/ 巧氷 プール 温泉 が/巧 

入な剤 

I 重要事項 1 

• が部接続端モキャップまたは電池力 J (—が開いているが態で 
7j< などの巧体がかかった場合、内部に巧体が入り、感電や故障 
の原因とな0ます。そのまま使用せずに電源を切り、電ミせパッ 
クをがした状態でソフトバンクショップまたはお問い合わせ巧 
(P.18) へご連経ください。 

• 電池カバーが破損した場合は、電池カバーを交換してくださ 
し、。破損箇所か5内部に水が入0、感電や電池の腐食などの故 
障の原因となります。 

参水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷化では凍結 
し、故障の原因となりまず。 

参結露防止のため、寒い場所か日風呂場などへは本機が常温に 
なってから持ち込んでください。 

参電池パック ’AC アダプタ•卓上ホルダーステレオイヤホン変換 
ケープル ’USIM 力ードは巧水性能を有しておりません。卓上ホ 
ルダーに本機を差し込んだ状態で使用する場合、 AC アダプタ 
を接続していない状態でち、風呂場、シャワー室、台巧、洗面所 
などの水周0では使用しなレで<ださい。 


圈國 


♦サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしない 
で < ださい。 

• 砂ちなどの上に直接置かないで<ださい。 

-送話口/マイク、受話口/レシーバー、スピーカー部の巧な 
どに砂び入0、音がかさ < なる巧れがありまず。 

- 7j< 滴や砂などが付着したままご使用になると、音び割れる場 
合があります。 

-が部接続端子キャップ、電池か（一に砂などがわずかでも挟 
まると浸水の原因とな D ます。 

♦送話口/マイク、受話口/レシーパー、スピーカーなどを綿棒 
や尖ったちのでつつかないで < ださい。防水性能が損なわれる 
ことびあ0ます。 

• 濡れたまま放置しないで < ださい。巧電端子がショートする恐 
れがあります。 

参落下させないで<ださい。傷の発生などにより防水性能の劣化 
を}召 < ことびあります。 

•送話 □/ マイク、受話口/レシーバー、スピーカーに水滴を残 
さないでください。水滴び付着していると受話音やメ □ディ音 
などびかさ <な0、音質が悪くなる場合びあります。このよラな 
場合は、乾いた清潔な巧などで拭き取ってください。 

• 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するち 
のではありません。また、調査の結果、お客様のお取り扱いの 
不備によるが障と判明した場合、保証の巧象列•となります。 


巧軍のとさは 


電ミをパック ’AC アダプタ•卓上ホルダーは防水性能を有していませ 
ん。巧電時、および巧電後にはおず次の点を確認してください。 
♦本機び濡れていないか確認して < ださい。水に濡れた後は乾 
いた清潔な巧などで巧き取ってから、卓上ホルダーに差し込ん 
だ0、外部接続端モキャップを開いて <ださい。 

♦外部接続端子キャップを開いて巧電した場合、充電後はしっか 
0とキャップを閉じて < ださい。 

※本機び濡れているが態では絶巧に巧電しないでください。 
※濡れた手で AC アダプタ、卓上ホルダーに触れないでくださ 
し、。感電の原因となります。 

《 AC アダプタ、卓上ホルダーは、水のかからない状態で使用 
して < ださい。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周 
りで使用しないで < ださい。火災や感電の原因となります。 


可 


知の財産権について 


• rATOKJ は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

• SOFTBANK およぴソフトバンクの名称、□コは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標で 
ず。 

• r 友達ボックス/ともだちボックス」は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。 

• その他、記載されている会社名および商品•ヴービスをは、各社の商標または登録商標です。 


携帯電話機の比吸収率 ( SAR ) について 


この機種く 740N/741N〉 の携帯電話胤ま、国が定めた電波の人体吸収に関する巧術基準に適合しています。この巧術基辑ホ、人体 
頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波び人間の健康に影響を及ぼさないよラ、科学的根拠に基づいて 
定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平巧エネルギー■を表す比吸収率 (SARSpecific Absorption Rate) につい 
て、これが 2VV/kg* の許容値を超えなしにととしてし、ます。この許容値は、使用者の年齢や身がの大きさに関係なく十分なま全率を含 
んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 0CN 旧 P) が示した国際的なガイドラインと同じ値に 
なっています。 

《技術基準については、電波法関連省令(お線設備規則第14まの 2) で規定されています。 

この携帯電話機 〈740N/74 1 N〉 の SAR は、1 . 1 40W/kg でず。この値は、国び定めた方法に従い、携帯電話おの送信電力を最大に 
して測定された最大の征です。個々の製品によって SAR にを少の差異び生じることちありますが、いずれち許容値を満足しています。 
また、携帯電話機は、携帯電話基巧局との通信にお要な最巧限の送信電力になるよう設計されてし巧ため、実際に通話している状態で 
は、通常 SA 刊ホよりかさし、値となります。 

SA 阿こついて、さらに詳しい情巧をお知りになりたいちは、下記のホームページをご参照ください。 

総務省の ホー ムぺ ージ 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 
社団法人電波産業会のホームページ 
http://www.arib-emT.org/ 
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暗証ま号について 


本機のご利用にあたっては、次の暗話番号が必要になります。 


端末暗証番号 

各機能を利用するときに使用しまず。 

お買い上げ時は「99日引に設定されていまず。 

キー操作ロック暗証番号 

キー操作□ックに暗証番号を設定している場合、解除するときに使用しまず。 
お買い上げ時は「99日日」に設定されていまず。 

交換機用暗証番号 

オプションサービスを一般電話から操作すると击などに使巧しまず。 

ご契約時の4おの番号でず。 


[端末暗証番号/ キー 操作 □ ック暗証番号の変更] 


待受画面 



面(因) 



設定 


省エネモード 
時計 

外が接続 
定型文 
ユーザ辟害 


r 設定」—「暗証き号設定」 


巧話番号設定 


强ホ暗証番号 


キ ー} 另作ロック暗… 




r 端末暗証ま号 J/ 
悼一操作□ック暗証ま号 J 


•各暗証番号はお忘れにならないよラ、また、他人に知られないよラごを意 < ださい。 

•万一暗話番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかね 
ます。 

•各機能で暗記番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージび表示されます。操作をやり直 
して < ださい。 

•端末暗証番哥ま、ソフトバンクモバイルホームぺージ ( http :// www . softbankj ’ p ) では操作巧暗話 
番号と記載されています。 


可 


USIM 力ード/ PIN コードについて 


USIM カードは電話番号やお客様情報が入ったにカードです。 USIM カード対応のソフトバンク携帯電 
話に取り付けて使用しまず。本機のご利用には USIM 力ードが必要です。 

♦ USIM カードの所有権は当社に帰属しまず。 

♦紛 t 失、破損などによる USIM カードの再発巧は有償とな0ます。 

♦解約、休止などの際は， USIM 力ードを当社にご返却ください。 

♦お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のため U サイクルされていまず。 

♦ USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更ずる可能性があります。 

♦お客様ご自身で USIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよ 
うお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまラことがあっても，当社としては責任 
を負いかねますのであらかじめご了承<ださい。 

♦国内が問わず USIM カードならびにソフトバンク携帯電話 ( USIM カード挿入済み）を盜難•紛失し 
た場合は必ず緊急利用停止の手続さを行ってください。緊急利用停止の手続さはお問い合わせ先 
( P .18) までご連絡ください。 

♦ USIM カードを取り付けるまたは取り外ずときは、 USIM カードフオルダの突起部およびちや USIM 
カードの切断面にごま意くださし、手や指を傷つける可能性があります。 


USIM 力ードの暗証番号について 


USIM カードには円 N コードと円 N 2コードといラ2つの暗詔番号があります。 


円 N コード 

第兰ちによる本機の無断使用を防ぐために使います。 

お買い上げ時は r 日999」に設定されています。 

円 N 2コード 

通話料金の U セットや通話料金上限設定などに使います。 

お買い上げ時は r 日999」に設定されています。 

円 N コード/円 N 吕コードのを更1 


待受画面 



「設定 J 一 「PIN 設定 J 「PIN コード変更」/ 

—端末暗記番号を入力—田 (0K) 「円N2コード変更」 


《PIN コードを変更するには「円 N コード _ 
入力設定」を「加」に設定してください。116 
















































保証と アフターサー ビス 


本機をお買い上げいただいた場合は、保詔書が付いております。 

♦お買い上げ店名、お買い上げ曰をご確認ください。 

♦内容をよ < お読みのラえ、大切に保管して < ださい。 

♦保証期間は、保話書をご覧ください。 

修理を依頼される場合，お問い合わせ先 ( P .18) または最寄りのソフトバンクショップへご相談くだ 
さい。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。 

♦保話期間中は保話書の i 日載内容に基づいて修理いたしまず。 

♦保話期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いた 
します。 


•本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第 
兰者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ 
い。 

• 故障または修理により、お客様び登録/設定した内容が消失/を化する場合がありますので、大切 
な電話娠などは控えをとっておかれることをおすすめします。 

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ健話帳など)や設定した内容が消失/変化し 
た場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

•本製品を分解/改造すると、電蔽まにふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引 
を受けでさませんので、ごま意ください。 

•アフターサービスについてごす明な点は、最害りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 
( P .1 呂)までご連絡ください。 


可 


お巧い合わせ巧一質 


お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓□までご連絡くださ 
い。電話番号はお間違いのないよラおかけ < ださい。 


1 ソフトバンクモバイルお客さまセンター 1 

I 総合案内 

1ソフトパンク保雷電話か51已7 


撫料） 

I 紛失•故障受付 

1ソフトパンク携帯電話か日113 
'撫料） 

1 


ソフトバンクモバイル国際コールセンター 

ミ毎列々巧のお問し1合わせおよび 
盗難-紛失のご連お 
+81-3-5351-3491 (育科） 


一般電話か S おかけの場合 


ご契約地域 

お問い合わせ巧 

北ミ毎道•青森県•秋田県•岩手県•山形県•宮城県，福島県- 
新漏県.東京都.巧奈リ隱■千葉県.埼玉県.茨城県-栃木県- 
群馬県•山製！•閱?県•富山県•石り隱•福井県 

総合案内 

0088-吕 40-1 巳7 (無料） 

紛失•故障受付 

fg ) 0 0 S 8-240-1 13撫料） 

愛知県 • 岐阜県 • 兰重県 • 静岡県 

総合案内 

fg ) 0088 -241-1 巳7撫料） 

紛失•故障受付 

fg ) 0 0 S 8-241-1 13撫料） 

大販商 • 巧庫県 • 京都商 • 奈良県 • 滋賀県 • 和歌山県 

総合案内 

曝0088 -242-1 巳7撫料） 

紛失•故障受付 

f ^ OOSS -242- l 13撫料） 

広島県•岡山県•山□県•鳥取県•島根県•徳島県•香り1県- 
愛媛県•高知県•福岡県•佐賀県•長崎県•大分県，熊本県- 
宮崎県-鹿児島県.沖縄県 

総合案内 

@0088-2 巳 0-1 巳7 (無料） 

紛失•故障受付 

f ^00 S 8-2 巳 0-1 13(無料） 


2010年2月第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 

製造元:日本電気株式会社 
MDT -0 00142 - JAA 1 
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巧き里話 ’PHS 事莫ちは.理境を S 重し責重な資源を再利用するたゆに、お客巧がホ要となってお持ちになる 
電話括’電あ•巧電器をブランド-メーカーを問わずだ記のマークのあるお店で回収し、 U サイクルを巧っていまず。 

《回収した電巧待-軍ホ’巧電器は U ヴイクルずるためご返がでをまだん。 

※フライバシー巧畫の為、電話粗に記宿さ〇ているお客様のち街（電話很、ほ話尾®. メール等）は、事前に消去願いまず。 

fell— III 国 111111 






